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La lenga dels sìgnes francesa es una lenga dels signes emplegada per la Comunautat Sorda en França 
(3 506 800^^^-100 000^^^) e Soïssa (426 800 -10 000^^). 


Nòtas e referéncias 


1. Ethnologue: Langue des Signes Française (http://www.ethnologue.com/language/fsl) 

2. Deaf population France (http://www.ethnologue.com/country/FR) 

3. EUD: France (http://eud.eu/France-i-183.html) 

4. Deaf population Switzerland (http://www.ethnologue.com/country/CFI) 

5. EUD: Switzerland (http://eud.eu/Switzerland-i-202.html) 
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